विनंती बदल्या 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई अंतर्गत कार्यरत असलेले सहायक 
अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता (विद्युत) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेशा क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/८/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) अन्वये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ " मध्ये नमूद केलेल्या 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांच्या त्यांनी केलेल्या 
विनंतीनुसार मुदतपूर्व/विनंती बदल्या करण्यात येत आहेत. 


२. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी बदली झालेल्या 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. परिशिष्ट "अ" मधील ज्या अभियंत्यांना सविस्तर नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे, त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद 
केलेल्या अभियंत्याची नियमित बदली झाली असल्यास सदर आदेश रद्द समजण्यात यावे. मुख्य 
अभियंता/ अधिक्षक अभियंता यांनी संबंधित अभियंत्यांचा रूजू अहवाल शासनास १५ दिवसांत सादर 
करावा. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१०१२२८२८९११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shruti S Toraskar 
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(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 


शासन Seal क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/८/सेवा-३, 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

७. सचिव((रस्ते) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मुख्य अभियंता (विद्युत) ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

११. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) मंडळ (सर्व), 

१२. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना 
संबंधित कार्यालयामार्फत, 

१३. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक ९० ऑगस्ट, २०२० सोबतचे "परिशिष्ट-अ" 
भियंत्यांचे नाव ब पदनाम Cage feat 


विभाग अंतर्गत वांद्रे विद्युत उपविभाग, 
शासकोय वसाहत शाखा 


पूर विद्युत उपविभाग 
मिरज विद्युत उप विभाग अंतर्गत शाखा 
क्र.१. 
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